jlS   .                                               CHAP1TRE  IV.

et, en vertu de (3)?

Prolongeons les lignes de forces du tube a 1'interieur du conduc-
teur, jusqu'a ce qu'elles cessent, et fermons le tube ainsi forme
par one surface quelconque C situee tout entiere dans la parti e
du conducteur ou le champ est nul. Nous dirons qu'im tel tube de
forces se perd dans le conducteur. Le flux d'induction a travers la
surface C est nul; d'autre part, la quantite d'eiectricite totale
contenue dans le tube est

rfMi + ^Mjrs  (M.

Le flux total se reduit a celui qui traverse la section B et 1'on a

d'apres (4) :

(5)                                   ^J

Le theoremede Gauss s'applique done a un tube de forces dont
une estremite se perd dans un conducteur.

Considerons encore le cas ou les deux extremites d'un tube de
forces infiniment mince se perdent dans des conducteurs. Soient A
et A! ces deux conducteurs (fig. 49)- Coupons le tube par une
surface quelconqueB; nous separons ainsi deux trongons de tube
auxquels la relation (5) est applicable.

.Fig.49.

Des%nons par d^ le flux a travers la surface B? la normale
etant tournee vers 1'exterieur du trongon i; on a pour ce troncon

^Ji= 4'KdM1.
Pour le deuxieme trongon, on a de meme?
